byly Zolnierz polski legionow napoleonskich 


1 emerytowany dyrektor urzedow pomocniczych c. k. namiestnictwa, 


przeżywszy 102 lat, opatrzony św. Sakramentami, zmarł 10 Czerwca 1892 r. 


Wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku z domu przy ulicy Grodzkiej 1. 32 nastąpi 
w Niedzielę o godz. 4 po południu, na które w głębokim smutku pogrążone dzieci, wnuki i prawnuki 
Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność zapraszają. 
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= Z drukarni A. Stomskiego i Sp. w Krakowie. 


